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СОМВІМАТІОМ МЕТЕК А5ЗЕМВІҮ 


ІМӘТКОМЕМТ СІОЅТЕК ҒІМІ5Н РАМЕІ. А5ЗЕМВІҮ 
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МЕТЕВ - СОМВІМАТІОМ МЕТЕВ МЕ-53 


КЕМОУАІ. 

1. ОІЅСОММЕСТ САВІЕ ЕКОМ МЕСАТІМЕ ВАТТЕБҮ 
ТЕБМІМДІ. 
САОТІОМ: 


Маі а! Іеаѕї 90 ѕесопаѕ аЌег діѕсоппесїіпд ће 
сабе їот {ће педайме (-) брайегу їептіпа! їо 
ргемепї аіград апа ѕеаї бе ргеѓепѕіопег асіімайоп. 


2. ГЕМОМЕ ІМӨТЕЮМЕМТ СІЮ5ТЕК ЕІМІЅ5Н РАМЕ 


АЅЅЕМВІҮ 

(а) Оѕіпо а ѕсгемагімег, деѓасһ їһе 4 сіірѕ, 6 сіамѕ апа 
гетоме іһе іпѕїігитепї сіиѕїег їпіѕћ рапеі. 
НІМТ: 
Таре іһе ѕсгемапмег (ір беіоге иѕе. 


В129872 


3. КЕМОУЕ СОМВІМАТІОМ МЕТЕВ А55ЕМВІҮ 
(а) Кетоуе {һе 2 <сгему5. 
(0) Ри {ће сотбіпайоп тетег ас іпаісаѓеа бу {ће 
аггом іп {һе Шиѕігайоп їо деѓасћ {һе 2 сіірѕ. 


(с) Оіѕсоппесї іһе соппесіог апа гетоме іһе 
сотһіпайоп теїег. 


В136780 


ІМ5ТАІ 1 АТІОМ 


1. ІМ5ТАІ1 СОМВІМАТІОМ МЕТЕК А55ЕМВІҮ 
(а) Соппесї іһе соппесїіог. 
(0) Айаспһ іһе 2 сіірѕ їо іпзіа!! (пе сотбіпайоп теќѓег. 
(с) Іпвізі! {ће 2 5сгем/5. 
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2. 


ІМЅТАШ_ ІМӘТКОМЕКТ СІОЅТЕК ҒІМІ5Н РАМЕ 

АЅЅЕМВІҮ 

(а) Айасһ іһе 4 сіірѕ апа 6 сіаму5 їо іпѕїаі {ће 
іпзігитепті сіиѕїег Тіпізһ рапеі. 


СОММЕСТ САВІЕ ТО МЕСАТІУЕ ВАТТЕВҮ 
ТЕКМІМАГ. 


СНЕСК 585 /УАВМІМС ШСНТ 
(а) Сһеск їһе 5К5 магпіпо Ііюіһі (ѕее раде 5-37). 


